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Gemeente Heerlen - aanvraag 
uitgebreide procedure ontwerpbesluit: 
het herbouwen na brand van het 
hoofdgebouw, Terworm 10 te Heerlen 


O Gemeente Heerlen 

> 


Terinzagelegging ontwerpbesluit 

Het college van Heerlen heeft onderstaand ontwerpbesluit ter inzage liggen. Van elk ontwerpbesluit 
liggen de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage 
te liggen in het gemeentehuis. De stukken liggen de dag na publicatie ter inzage. 

het herbouwen na brand van het hoofdgebouw, Terworm 10, 6411 RV te Heerlen (Dossiernummer: Z- 
16109565) IMRO-nummer : 09170V030600W000002-0301 

Indienen zienswijze: 

Vanaf de dag dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunt u gedurende zes weken zienswijzen indienen 
over het ontwerpbesluit. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen. Wilt u mondeling 
een zienswijze indienen? Bel 14 045. Vanuit het buitenland is het telefoonnummer +31 45 5 60 50 40. 

De schriftelijke zienswijze stuurt u naar: 

College van burgemeester en wethouders 

T.a.v. Afdeling Publiekszaken 

Postbus 1 

6400 AA Heerlen 
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